STEFAN ERTEL 


Architekt-Budowniczy, 


przeżywszy lat 38, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zmarł dnia 29-90 Lipca 
1896 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała wdowa z córką, matka i rodzeństwo zapraszają Krewnych, 

Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 

w Sobotę dnia I Sierpnia b. r. o godzinie 5 po południu z domu L. 10 przy ulicy Retorvka, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Poniedziałek d. 3 Sierpnia b. r. o godz. 10 rano w Kościele OO. Reformatów. 
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Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 
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